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r オリンパスワイヤレス Rc フラッシュシステ厶による撮影」説明書 


オリンパスワイヤレス RC フラッシュシステムに対応しているフラッシュを使用すると、ワイヤレスで 
フラッシュ撮影ができます。このシステ厶じ巧応した複数のフラッシュを使った多ロフラッシュ撮影も 
可能です。カメラとフラッシュの通信にはカメラの内蔵フラッシュを使用します。 

ワイヤレスフラッシュの操作じついては、き用フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 

ワイヤレスフラッシュ設置範囲 

ワイヤレスフラッシュのリモートセンサーをカメラ側に向けて設置します。設置範囲の目安はな下の通 
りです。範囲は周辺環境じより変わリます。 



ブ「ワイヤレスフラッシュ設置範囲」を参考にフラッシュを配置し、フラッシュの電源を入れます。 

2 フラッシュの MODE ボタンを巧して RC モードに設定し、フラッシュのチャンネルとグループを設定 
します。グループは A に設定してください （B、C では作動しません）。 

3 カメラの[フラッシュ選巧]から [&R 口を還巧し、さらにチャンネルに H1] 〜に H4] をフラッ 
シュと同じ設定にします。 

II^SP-560UZ 取扱説明書 P.40 「フラッシュ選が外部フラッシュを使うときの設定をする」 

4 ちボタン（フラッシュポップアップ）を押して、内蔵フラッシュをポップアップします。 

5 フラッシュモードを選がします。 

- RC モードではホ目軽減発光はできません。 

6 撮影準備が終わったら、おずテスト撮影をしてフラッシュの作動や画像の確認を巧ってください。 

7 カメラとフラッシュの充電完了表示を確認してから撮影します。 

H ミ主意 

-ワイヤレスフラッシュの設置数に制限はありませんが、相互干渉じよる誤動作を防止するため、最 
大3台での使用をおすすめします。 

- RC モードでは、内蔵フラッシュはワイヤレスフラッシュとの通信に使用されます。撮影時のフラッ 
シュとしては使用できません。 

-ワイヤレスフラッシュで後幕シンクロ撮影をする場合は、シャッター速度が4秒];1内になるよう 
じ設定してください。それを超えると、正常な撮影ができません。 
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